Amasya'nın Taşova ilçesindeki Boraboy Gölü'nün yüzeyi buz 
tuttu. 


Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle, 80 metre genişlik 
ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü'nün yüzeyi dondu 
Piknikçilerin ve turistlerin uğrak yeri olan Doğa Koruma ve 
Milli Parklar Genel Müdürlügü bünyesindeki Boraboy 
Gölü'nün yüzeyi, donmasına ragmen vatandaşların ilgisin 
çekiyor. Doğaseverlerin yanı sıra yöre halkı da donan göle ilgi 
gösteriyor. 


Doğa harikası bu gölü görmek isteyen kampçıların günü birlik 
ve uzun süreli konaklamaları göl etrafında bulunan 
işletmelerin de yüzünü güldürüyor. 


